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Interpellation 

der Abgeordneten Dr. Vogel. Ollenhauer. Mende 
und Genossen 

betr.: Kopenhagener Wellenplan. 

Die Buiiclesregieriing wird ersucht,, dem Bundestag über folgende 
Fragen Auskunft zu erteilen: 

1. Tritt der Kopenliagener Wellenplan am t5. März 195(> in kraft 

2 . Trifft es zu, daf? sieli aus dem Inkrafttreten dieses IMans 
Naditeile für die Rundfunk Versorgung des Bundesgebietes 
ergeben!:* 

ä. Wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung zu tun. um 
diese Nachteile abzuwenden i:* 

Bonn, den 23. Februär 1950 
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